inzynier-architekt 


przeżywszy lat 94, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 3 czerwca 1943 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 7 b. m. o godzinie 9”/, rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają 


córki, syn, synowe, wnuczki i wnukowie. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 8 b. m. o godzinie 8”/, rano w kościele XX. Zmartwychwstańców 
przy ul. Łobzowskiej. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


Jana Welnego Drukarnia Zwiazkewa, Kraków, Mikelajska 13. 
Kraków, pl. Szezepanski 2 Tel, 103-31 


